NICKI 


nadkonduktor kolei północnej, 


przeżywszy lat 52, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 24 kwietnia 1901 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona i dzieci, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na pogrzeb, który odbędzie się w piątek dnia 26 b. m. o godzinie 10 rano z domu 
pod L. 156 w Krowodrzy murowanej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza 4. Filia ul. Kopernika 6. Caeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


